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7 ). In t>e shore, the material data is fairly reliable, although all bombers 
been rrod*r8*ed on th*> Kan -hour data Is thought to •» , 

it-- •..) e basic ,1a ‘a ir rr<vrnt! y susn-ot, a^-i >in^mrr~ni 
■’..ere ore no sparer ir too above lata data r? ‘ ' r&v • ■ 

increased by 4? per annum, and engine data by 100* per ar.mn . to a t.t 
for spares. 
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